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Nİ PMK PLASTİK HAZIR PVC DOĞRAMA İMALAT MERKEZİ 


PMK Plastik, Hazır pvc doğrama atölyesinde ürettiği fıratpen pvc profilleri tüm kalite kontrol testlerini 
Avrupa standartlarında periyodik olarak, ürettiği profil sistemleri için tekrarlamaktadır. Simülasyon 





Cihazı ile pencere ve kapı doğramalarının hava geçirgenliği, su geçirimsizliği ve rüzgar yüküne dayanımını 
yapay çevre şartları oluşturarak ölçülmektedir. Aynı şekilde, köşe mukavement cihazında köşe 
kaynaklarının dayanımı ölçümlenmektedir. Böylece Montaja Hazır PVC Kapı ve Pencere Sistemleri, 
kullanıcıya kusursuz teknolojinin konforunu sunmaktadır. 


Marmara Bölgesinin Tamamına günübirlik servis imkanı 
1500 m2 üretim tesisi 

Aylık 60 bin Mtül üretim kapasitesi 

CNC makinalar ve deneyimli personelimizle kusursuz imalat 
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Firmada yapılan tüm PVC Kapı ve Pencereler, üstün Fıratpen teknolojisi ürünü olan makinelerde 
üretilmektedir. Pencereyi oluşturan elemanların aynı yerde üretilmesi ve standart kalitede olması 
sağlamaktadır. Bu da kullanıcılara garanti ve güven vermektedir. Ayrıca ürünlerin gönderildiği ülkelerin 
ürün, kalite ve ambalajlama standartlarına göre uygulanmaktadır. Montaja Hazır PVC Kapı ve Pencereler, 
standart ölçülü ve değişken ölçülü olarak üretilmektedir. Standart ve Değişken ölçülü PVC Kapı ve 
Pencere siparişleriniz. 





Neden Hazır PVC Doğrama 

Türkiyede Bir İlk Gerçekleştiren PMK Plastik, Fıratpen üretci bayi olarak Stadart Ölçülerde Kapı Ve 
Pencere Üreterek Maliyetlerimizi Neredeyse Yarıya düşürüp bunu da Müşterisi İle Paylaşmayı ilke 
Edinmiş Bir Firma Olarak Sizlere Hizmet Sunmaktayız. 


Ürünlerimiz Türkiyenin her bölgesine sevk edilmektedir. PVC Doğrama üretiminde kullanılan sarf 
malzemelerini hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde üreten ve ticaretini yapan firmadır. Firmamız kendi 
tasarımlarıyla ürettiği kalıplarla üretiminde çok çeşitli cam takozları, sineklik aksesuarları ve özel 
siparişlerde tasarım, kalıp ve plastik üretimi yapmaktadır. 


Hazır PVC Doğramayı neden tercih etmeliyiz? 
1. Hazır PVC Doğrama Değişken Ölçülere Göre Çok Daha Ekonomiktir. 
2. Hazır PVC Doğrama Üretiminde İşçilik Hataları Edilmiştir. 
3. Hazır PVC Doğrama Montajı Değişken Ölçülere göre Daha Pratiktir. 
4. Hazır PVC Doğrama Kör Kasa Uygulaması Yapılarak Hatasız Monte Edilebilir. 


PVC Doğramanın ülkemizde yaklaşık olarak 25 yıllık bir geçmişi vardır. Eğer 25 yıl önce pvc doğrama 
ölçülerini standart'a oturtabilseydik, işçilik, firesiz kesin ve zamanından milyarlarca dolar tasarruf 
edebilirdik. zararın neresinde dönersek kardır, dedik ve pencerenin standardını biz oluşturduk 


httos://www.omkplastik.com 


0212 445 /869 - 0553 679 5269 


